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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2000 

14 Αυγούστου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. απόφ. 366/2013 

Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (ΦΕΚ Β'/104/31-01-2012) και του Κώδικα Διαχεί¬ 
ρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β7103/31.1.2012). 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(τακτική συνεδρίαση την 2ας Αυγούστου 2013) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο¬ 
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», (ΦΕΚ Α'/179/22.08.2011), 
και ιδίως τα άρθρα 22, 96,120 και 143 όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων 
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 
Α'/286/22.12.1999) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 40. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ¬ 
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (ΦΕΚ Α'/107/09.05.2013) και ιδιαίτερα τις δια¬ 
τάξεις της υποπαραγράφου 1.3. 

4. Τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (ΦΕΚ 
Β'/103/31.01.2012), εφεξής ΚΔΣ, όπως ισχύει και ιδίως τα 
άρθρα 135,139,175,178,190, 289, 290 και 293. 

5. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β'/104/31.01.2012), εφεξής ΚΣΗΕ, όπως ισχύει και 
ιδίως τα άρθρα 28, 72, 84 και 85. 

6. Την υπ’ αριθμ. 3451/18.06.2013 (ΡΑΕ-172579/19.06.2013) 
εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση του 
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας», σχετικά 
με τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού των μονάδων 
του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, ώστε τα ποσά που 
καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο 
πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 
και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζή¬ 
τησης να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το μεσοσταθμικό 
μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών. 

7. Το υπ’ αριθμ. 21021/17.06.2013 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ 
με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης Αρθρων του Κώδικα 


Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΡΑΕ-172663/21.06.2013), για τη 
διευθέτηση των πληρωμών στα πλαίσια του Ειδικού 
Λογαριασμού των μονάδων του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ 
ΣΗΘΥΑ, το χρονικό περιθώριο κοινοποίησης των εκ¬ 
καθαρίσεων, και τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης που 
σχετίζονται με το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς 
Ισχύος. 

8. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τους συμμετέ¬ 
χοντας στο πλαίσιο της από 28.06.2013 Δημόσιας Δια- 
βούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ, και συγκεκριμένα τα 
ακόλουθα έγγραφα: 

ί) Το υπ’ αριθμ. 21114/28.06.2013 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ με 
θέμα «Τροποποίηση ΚΔΕΣΜΗΕ και ΚΣΗΕ σε συνέχεια των 
προβλέψεων του Ν. 4152/2013» (ΡΑΕ-173054/04.07.2013). 

ϋ) Το υπ’ αριθμ. 3853/05.07.2013 έγγραφο του ΛΑΓΗΕ 
με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος» (ΡΑΕ/Ι-173307/10.07.2013). 

μι) Τ ο έγγραφο του ΣΠΕΦ με θέμα «Διαβούλευση επί 
της αναμόρφωσης του ΚΣΗΕ ως προς το έσοδο του 
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ σε συνέχεια του Ν. 4152/2013» 
(Ρ ΑΕ/Ι -173014/02.07.2013). 

ίν) Το υπ’ αριθμ. ΘΚ/εκ Νο. 130217/10.07.2013 έγγραφο 
της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΙΡΕ 
ΑΒΕΕ με θέμα «Παρατηρήσεις στον Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σχέδιο Τροποποίησης Α/2.3, της 
18 Ιουνίου 2013) του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» (ΡΑΕ/Ι-173377/12.07.2013). 

ν) Το υπ’ αριθμ. 49/2013/ΚΑ/12.07.2013 έγγραφο της 
εταιρείας ΘΕΝ-Ι με θέμα «ΘοπευΙΙαΙίοη οπ Θάαηρθε ίπ 
ΒΕ3/ΟΗΡ δροοίαΙ ΑοοουηΙ» (ΡΑΕ/Ι-173395/15.07.2013). 

9. Την υπ’ αριθμ. 4301/31.07.2013 επιστολή της ΛΑΓΗΕ 
ΑΕ με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας σε συνέχεια των προβλέψεων του Ν. 
4152/2013» (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 1-173939/1.8.2013) ως απάντηση 
στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 0-55591/25.07.2013 έγγραφο 
της ΡΑΕ, σχετικά με τις απόψεις που κατατέθηκαν κατά 
τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης 
της ΛΑΓΗΕ ΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Συ¬ 
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τα έσοδα 
του Ειδικού Λογαριασμού των μονάδων του Μητρώου 
ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. 
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10. Την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 341/2013 «Τροποποίηση/Συμπλήρωση της υπ' αρ. 700/12 
απόφασης ΡΑΕ με θέμα: Έλεγχος Αποδοτικότητας και Καθορισμός Ειδικών Λειτουργικών 
Όρων Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ». 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 


Σκέφτηκε ως εξής: 


I. Αρμοδιότητες ΡΑΕ 

Επειδή, στην παρ. 2 του Άρθρου 120 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Η λειτουργία 
της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεμγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στην 
ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με τους χρήστες του Συστήματος και τους 
συμμετέχοντες στην Αγορά, και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με 
απόφασή της τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν 
αιτήματος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ'εφαρμογή της 
διαδικασίας του προιγγούμενου εδαφίου.» 

Επειδή, στην παρ. 1 του Άρθρου 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Η διαχείριση του 
ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισι^ς του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και 
υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης 
και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο 
του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο Κώδικας τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ή 
τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου 
εδαφίου.» 

II. Σχετικά με τα Έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του Άρθρου 143 του ν. 4001/2011 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011: «Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και 
η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυμβαλλόμενους κατά 
τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 118 και της περίπτωσης η' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 129 αντίστοιχα, μέσω ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού, όπως 
αυτός δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται η 
ΛΑΓΗΕ ΑΕ». 
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Επειδή, τα έσοδα του ως άνω ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού προέρχονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 εδάφιο (α) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, μεταξύ άλλων και από «τα 
ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου 
Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής —Ζήτησης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ' της παραγράφου 
2 του άρθρου 96 του ν.4001/2011 όπως ισχύει, κατά τρόπον ώστε να α\τανακλούν κατ’ 
ελάχιστον το ιιεσοσταθιιικό ιιεταΐίλιιτό κόστος τιυν θερμικών συμβατικών σταθιιών και να 
αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και 

στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής γώρας και των σονδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά 

τα οριζόμενα στις διατάζεις του άρθρου 9 του ν. 2468/2006, με μεθοδολογία που 

εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ». 

Επειδή, με τα ως άνω σχετικά 6 και 7, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η ΑΔΜΕΙΕ Α.Ε. υπέβαλαν εισηγήσεις 
για τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Είλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης 
Συστήματος Μεταφοράς Είλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να ενσωματωθούν οι απαιτήσεις της 
υποπαραγράφου 1.3 του ν. 4152/2013 (3 σχετικό), σχετικά με τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού 
των μονάδων του Μητρώου ΑΠΕ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, ώστε τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί 
και οι προμηθευτές, στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της 
Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το 
μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών. 

Επειδή, οι ως άνω εισηγήσεις τέθηκαν σε Δημόσια Διαβούλευση από τη ΡΑΕ, προκειμένου οι 
Συμμετέχοντες στην αγορά να καταθέσουν τις απόψεις τους. 

Επειδή, οι Συμμετέχοντες στην αγορά διατύπωσαν τις θέσεις τους, με τα ως άνω σχετικά υπ’ 
αριθμ. 8, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη, στο βαθμό που αφορούσαν τις προτάσεις στα πλαίσια της εν 
λόγω Διαβούλευσης, και, εφόσον κρίθηκε σκόπιμο, ενσωματώθηκαν στις τροποποιήσεις των 
τελικών κειμένων. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του 
ν.4001/2011, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνάπτει συμβάσεις πώλησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 
του ν. 3468/2006 για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, 
εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα, είτε 
απευθείας είτε μέσω του Δικτύου, και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις 
αυτές. 

III. Σχετικά με τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης στα πλαίσια του Μηχανισμού Διασφάλισης 
Επαρκούς Ισχύος 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 289 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ: «Με τη 
Σύμβασι ; Συμμετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος ο Εκπρόσωπος 
Φορτίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τίμημα στον Διαχειριστή του Συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το Άρθρο αυτό». 
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Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 190 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ: «Μετά 
την παρέλευωι ενός Έτους Αξιοπιστίας, την Ημέρα Ελέγχου Εκπλήρωσές Υποχρεώσεων Επαρκούς 
Ισχύος ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου και για κάθε μήνα 
(ί) του εν λόγω Έτους Αξιοπιστίας, το μέγιστο ωριαίο μέγεθος ισχύος για το οποίο δεν 
προσκομίστηκαν εγγυήσεις επαρκούς ισχύος για τις Περιόδους Κατανομής του μήνα αυτού, βάσει της 
Οριστικής Υποχρέωσές Επάρκειας Ισχύος του Εκπροσώπου Φορτίου. Η ισχύς αυτή ονομάζεται 
Ισχύς Μη-Συμμόρφωσιές Εκπροσώπου Φορτίου κατά τον μήνα (ί) (ΙΕΜΣ_ΕΦί) σε μεγαβάτ (Μ\Υ). Ο 
Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου κατά το Αρθρο 42 του παρόντος 
Κώδικα με το χρηματικό ποσό Χρέωση Ετήσιας Μη Συμμόρφωσης (ΧΕΜΣ_ΕΦ) σε Ευρώ...». 

Επειδή, στην περίπτωση που κάποιος Εκπρόσωπος Φορτίου δε συμμετέχει στο Μεταβατικό 
Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος και δεν έχει προμηθευτεί Συμβάσεις Διαθεσιμότητας 
Ισχύος, ο ΑΔΜΗΕ έχει ένα έσοδο από τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης οι οποίες επιβάλλονται σε 
αυτόν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται και ένα έλλειμμα στο πλαίσιο των υπολογισμών του 
Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, το οποίο αντιστοιχεί στην Υποχρέωση 
Επάρκειας Ισχύος του εν λόγω Εκπροσώπου Φορτίου. Το ποσό λοιπόν που πιστώνεται στο 
Λογαριασμό Λ-Ζ δεν πρέπει να είναι το σύνολο των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης, αλλά η 
διαφορά των δύο παραπάνω ποσών. 

IV. Σχετικά με το χρονικό περιθώριο κοινοποίησης των Εκκαθαρίσεων 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 293 του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΜΗΕ: «Δέκα ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία Ημέρα Κατανομής του μήνα στον οποίο 
αναφέρεται η Εκκαθάριση, ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποιεί σε κάθε Συμμετέχοντα την 
Κατάστασιι Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που τον αφορά για όλες τις Ημέρες Κατανομής του 
ίδιου μήνα και αποστέλλει σε κάθε Συμμετέχοντα τα σχετικά παραστατικά και προβαίνει στην έκδοση 
των σχετικών τραπεζικών εντολών». 

Επειδή, λόγω του μεταβαλλόμενου αριθμού εργάσιμων ημερών που περιλαμβάνονται στις πρώτες 
δέκα ημερολογιακές ημέρες κάθε μήνα (σημειώνεται πως για το μήνα Μάιο 2013 οι εργάσιμες 
ημέρες από 01.05 έως 10.05 ήταν μόλις δύο, ενώ γενικά κυμαίνονται από έξι έως οκτώ), ο 
Διαχειριστής αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται από το Άρθρο 293 του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Παράλληλα, η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα της διαδικασίας της 
εκκαθάρισης απαιτεί περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωσή της. 

Επειδή, το εν λόγω χρονικό περιθώριο πρέπει να είναι επαρκώς μεγάλο, ώστε να είναι σε 
αντιστοιχία και να μπορεί να περιλαμβάνει και τα χρονικά περιθώρια τα οποία τίθενται από τα 
Άρθρα 135, παράγραφος 4, και 139, παράγραφος 6, του ΚΔΣ. 

Επειδή, η διασφάλιση από το ρυθμιστικό πλαίσιο των δέκα εργάσιμων ημερών αντί των δέκα 
ημερολογιακών θα επιτρέψει την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας της εκκαθάρισης για όλους 
του μήνες. 

V. Σχετικά με τις Δ ηλιάσεις Προτεραιότητας των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ 

Επειδή, ο τρόπος υπολογισμού της Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ 
γίνεται σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10 σχετικό. 
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Επειδή, η ποσότητα ενέργειας που εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη της αντίστοιχης Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, Ε ρ , 
όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων, απομειωμένης κατά 
την ποσότητα ενέργειας των βοηθητικών φορτίων της Μονάδας. 


Για τους παραπάνω λόγους: 


Αποφασίζει: 


Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα Άρθρα 96 και 120 του ν. 4001/2011, τα παρακάτω: 

1. Την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Είλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: 

ί) Τροποποίηση του Άρθρου 28 του ΚΣΗΕ και συγκεκριμένα την τροποποίηση της 
παραγράφου 4 ως εξής: 

«4. Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς έως 
και δώδεκα (12) ώρες πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Ό]ς Ημέρας 
Κατανομής στην οποία αναφέρονται. Σε αυτές καθορίζεται, για κάθε Κατανεμόμενη 
Μονάδα ΣΗΘΥΑ και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής 
αναφοράς της Δήλωσης, η ποσότητα ενέργειας που ει τάσσεται στον ΗΕΠ κατά 
προτεραιότητα. Η ποσότητα αυτή <5εν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης 
Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, Ερ, όπως αυτή 
ορίζεται στην Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Ορων της ΡΑΕ, 
απομειωμένης κατά την ποσότητα ενέργειας των βοηθητικών φορτίων π/ς 
Μονάδας. Η Δήλωση Προτεραιότητας ΚΜΣ πρέπει να συνοδεύεται, για κάθε 
περίπτωση παρέκκλισης από την ανωτέρω ποσότητα, από σχετική τεκμηρίωση η 
οποία βασίζεται αποκλειστικά σε μειωμέντ] διαθεσιμότψα π/ς Μονάδας και από 
υποβολή αντίστοιχης Δήλωσης Ολικι^ς ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας της 
Μονάδας κατά το Άρθρο 39.» 

ίί) Προσθήκη νέου εδαφίου ΣΤ και αναρίθμηση του παλιού σε Ζ, στο Άρθρο 72 του 
ΚΣΗΕ ως εξής: 

«ΣΤ) Για τα ποσά που εισπράττονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των στοιχείων (Α) 
και (Β) για το σύνολο των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ και σε εφαρμογή του 
Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει, ο Άειτουργός της Αγοράς υπολογίζει για 
κάθε Περίοδο Κατανομής ί κάθε Ημέρας Κατανομής το πρόσθετο έσοδο, ΑΚΙ, σε 
Ευρώ (€), του ειδικού λογαριασμού του ως άνω Άρθρου 143 ως εξής: 

ΑΚΙ , = ΠΜΧ(0, Ψναζ Η - ΩΑΕΚ, - ΚΕ φ 


οπού: 
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ΟΑ ΕΚ,, το ποσό πίστωσης του Λογαριασμού Λ-Γ του Λειτουργού της Αγοράς για τις 
Προσφορές Έγχυσης Ενέργειας που υποβάλει ο Λειτουργός της Αγοράς για τις 
Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ σύψφωνα με το Αρθρο 29, παράγραφος 2, για την 
Περίοδο Κατανομής ί, σε Ευρώ (€). 

ΚΕΟ ύ το ποσό τπστωω^ς ή χρέωστ\ς σε Ευρώ (€) το οποίο αντιστοιχεί στις 
Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτι^σης των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ και 
υπολογίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής 
σύμφωνα με το Άρθρο 156 του Κώδικα Α ιαχείρισι^ς Συστήματος. 

ΐννΘΚ, 111 , πόσο πίστωσης σε Ευρώ (€) το οποίο υπολογίζεται από τον Λειτουργό της 
Αγοράς ως εξής: 


ψνεκ'/' = 


Σ(^ χΜ α,«) 

Σ Μ α„ 




όπου: 

Μζ) η Ι η μετρούμενη ποσότητα στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας ιι με το Σύστημα, 
σε ΜΑΥΗ, που αφορά στην καθαρή έγχυση ενέργειας από την Μονάδα ιι, κατά την 
Περίοδο Κατανομής ί για τις συμβατικές θερμικές Μονάδες παραγωγής του 
Μητρώου Μονάδων παραγωγής του Διαχειριστή του Συστήματος. 

Σ Μ &.--, , το σύνολο, για κάθε Λειτουργική Ζώ\ι ; ζ του Συστήματος, της 
μέτρούμελ’ης ποσότητας ενέργειας που εγχύθηκε στα σημεία Σύνδεσης των 
Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ με το Σύστημα, σε ΜΑΥΗ, κατά την Περίοδο 
Κατανομής ί. 

νΘ Μ Ι Η , το Μεταβλητό Κόστος στο Σημείο Σύνδεσ>]ς της Μονάδας ιι με το 
Σύστημα, σε €/ΜΨ4ι, που αφορά στην καθαρή έγχυση ενέργειας Μζ) α , από την 
Μονάδα ιι, κατά την Περίοδο Κατανομής ί για τις συμβατικές θερμικές Μονάδες 
παραγωγής του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής του Διαχεψισυ ; του Συστήματος, 
όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εγχειριδίου του 
ΚΣΗΕ. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ενιψερώνει τον Λειτουργό της Αγοράς για τις 
ποσότητες ΚΕΟ,, Μζ)„ ,, Μζ),. Σ , που αντιστοιχούν σε κάθε Περίοδο Κατανομής ί 
του μήνα μ. Για τα απαραίτητα για τον υπολογισμό της ποσότητας νϋ^ 11 
Τεχνικοοικονομικά Στοιχεία κατά το Άρθρο 44 και Καταχωρημένα 
Χαρακτηριστικά των συμβατικών θερμικών Μονάδων παραγωγής κατά το Άρθρο 
262 του Κώδικα Διαχείριω^ς Συστήματος παρέχεται πρόσβαση στο Λειτουργό της 
Αγοράς στο Σύσπ/μα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

Ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος για το 
πρόσθετο έσοδο ΑΚΙ, για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής του 
ημερολογιακού μήνα μ. 
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Το πρόσθετο έσοδο ΑΚΙ, αποτελεί χρέωστ\ του Λογαριασμού Προσαυξήσεων του 
Διαχειριστή του Συστήματος.» 

ίϋ) Τροποποίηση του Άρθρου 84 του ΚΣΗΕ και συγκεκριμένα τροποποίηση της 
πρώτης περιόδου της παραγράφου 1 ως εξής: 

«1. Ο Λειτουργός της Αγοράς συνάπτει με όλους τους κατόχους Μονάδων ΑΠΕ και 
ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεσπψένεςστην ηπειρωτική χώρα και σε νησιά που το 
δίκτυό τους είναι συνδεδεμένο με το Σύστημα ή το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας 
Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.» 

ίν) Τροποποίηση του Άρθρου 85 του ΚΣΗΕ και συγκεκριμένα τροποποίηση της 
παραγράφου 2 ως εξής: 

«2. Με τα ποσά που περιγρότρονται στην παράγραφο (2) του Άρθρου 72, ο 
Λειτουργός της Αγοράς διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό για Μονάδες ΑΠΕ και 
ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, και διενεργεί τις πληρωμές προς τους κατόχους των Μονάδων του 
Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ.» 

και προσθήκη μίας νέας παραγράφου 4 ως εξής: 

«4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρέχει στον Λειτουργό της Αγοράς 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τον 
παρόντα Κώδικα σχετικά με την διαχείριση του ειδικού λογαριασμού κατά το 
Άρθρο 143 τουΝ. 4001/2011.» 

2. Την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: 

ί. Τροποποίηση του Άρθρου 175 του ΚΔΣ, ώστε ο τίτλος του να αντικατασταθεί ως 
εξής: 

«Λογιστικές Πράξεις για τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του 
Ν.4001/2011» 

και στο τέλος του να προστεθεί νέο εδάφιο Δ ως εξής: 

«Δ) Την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της ε\’έργειας που εγχέεται κατά 
προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής Ό]ς ηπειρωτικής 
χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, υπολογιζόμενη με βάση το μεσοσταθμικό 
μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και του αλγεβρικού συνόλου 
αφενός των ποσών που χρεώνονται οι προμηθευτές στο πλαίσιο της Εκκαθάρισές 
του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και αφετέρου των ποσών που 
χρεώνονται ή πιστώνονται οι προμηθευτές στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης των 
Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης για την ενέργεια αυτή. 
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Η παραπάνω διαφορά ΑΚΙ,, υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής ί από το 
Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το χρηματικό ποσό ΑΚΙ, επιμερίζεται από το Διαχειριστή 
του Συστήματος Μεταφοράς σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ ανάλογα με την 
απορροφούμε\’η ενέργεια που αντιστοιχεί στο σύνολο των Μετρητών που 
εκπροσωπεί ως προς τη συνολικά απορροφούμε\>η ενέργεια από αυτούς, κατά την 
Περίοδο Κατανομής (. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 


Σ μ ο?' 

ΐ&μ 

ΣΣ μ Ο” 


Το χρηματικό ποσό ΑΚΙ Ρ , συμπεριλαμβάνεται στην Κατάστασιι Εκκαθάριω^ς 
Αποκλίσεων και σχετικά με τις χρεώσεις, πς τραπεζικές πράξεις και τις πληρωμές, 
ακολουθείται η Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.» 

ϋ. Τροποποίηση του Άρθρου 178 του ΚΔΣ και συγκεκριμένα της παραγράφου 5, με 
την προσθήκη νέου εδαφίου Α, και αναρίθμηση των επόμενων, ως εξής: 

«Α) Το συνολικό χρημαπκό ποσό που πιστώνεται στο Λογαριασμό Α-Ζ 
υπολογίζεται ως η διαφορά των εσόδων από τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωω^ς και 
του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 289 παράγραφος 5 και το οποίο 
είναι απαραίτητο για την πληρωμή των Παραγωγών που συμμετάσχουν στον 
Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος κατά το Άρθρο 290.» 

ίίί. Τροποποίηση του Άρθρου 293 του ΚΔΣ και συγκεκριμένα την αντικατάσταση 
της λέξης «ημερολογιακές» από τη λέξη «εργάσιμες» στην παράγραφο 6. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Αύγουστου 2013 
Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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